
~ G1 Board Semiconductor Location Table Side A ~ 



(GW+GN ) < 


DIODE 

D6303 

1 - 4 

1C 

D6000 

C - 3 

D6304 

1-4 

IC6100 

H - 3 

D6001 

D - 4 

D6305 

J - 5 

IC6200 

J - 4 

D6002 

D - 5 

D6306 

H -4 

IC6300 

H -5 

D6102 

H -2 

D6307 

G -5 

IC6301 

H - 5 

D6103 

H -2 

D6400 

B - 5 

IC6402 

J -3 

D6104 

H -2 

D6402 

E -5 

IC6502 

G -3 

D6105 

H -2 

D6403 

F - 5 

IC6503 

G -4 

D6106 

1 - 3 

D6405 

H -3 

TRANSISTOR 

D6107 

H -2 

D6407 

K - 5 

Q6100 

H - 2 

D6108 

H -3 

D6408 

K - 5 

Q6101 

H -2 

D6200 

K - 3 

D6501 

F - 3 

Q6400 

H -4 

D6201 

K- 5 

D6502 

G - 5 

Q6401 

G -4 

D6203 

K - 1 

D6505 

E -2 

Q6402 

F - 5 

D6204 

K - 3 

D6506 

E -2 

Q6404 

F - 5 

D6205 

K - 3 

D6509 

G - 3 

Q6500 

F - 3 

D6210 

K - 4 

D6510 

G -3 

Q6501 

G - 3 

D6300 

D - 3 

D6511 

CO 

0 

Q6502 

G -4 

D6301 

G -4 

D6512 

G - 3 

Q6503 

G -4 

D6302 

H -5 

D6513 

H -4 

Q6504 

H - 3 


~ G1 Board Semiconductor Location Table Side B ~ 
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1 

» | . , 

C6001 
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DIODE 

D6300 

1-8 

IC6200 

O 

co 

D6000 

1 - 7 

D6302 

D - 10 

IC6300 

E - 10 

D6001 

1 - 9 

D6303 

D - 9 

IC6301 

E- 11 

D6103 

E - 8 

D6304 

D - 9 

IC6402 

D - 9 

D6200 

A - 8 

D6305 

C- 10 

IC6503 

F - 9 

D6201 

A - 10 

D6307 

E - 10 

TRANSISTOR 

D6203 

B - 7 

D6505 

G -8 

Q6100 

E - 7 

D6204 

A- 8 

D6506 

H - 7 

Q6101 

D - 7 

D6205 

A- 8 

1C 

Q6500 

F- 8 















